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JOZEF ORDEGA 


Oficer wojsk polskich w 1831 r., 


ozdobiony Krzyżem wojskowym „Virtuti Militari,“ 


przeżywszy lat 47, opatrzony SS. Sakramentami, umarł w Krakowie 


dnia 7 Maja 1879 r. 


Stroskana zona wraz z córką, synem i wnuczką, zaprasza Krewnych, Przyjaciół i pobożną Publiczność na 
wyprowadzenie zwłok w Piatek dnia 9 Maja o godzinie 4 po południu z domu pod Nrem 122 przy ulicy 
Górnych Młynów wprost na Cmentarz, oraz na 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


w Sobotę dnia 10 Maja o godzinie 10 w kościele XX. Pijarów odbyć się mające. 


W drukarni „CZASU* w Krakowie. 


